SUR LA TEMPERATURE DES HABITATIONS
de Fair, et Fextinction progressive des rayons de chaleur qui accom-
pagnentlalurnieresolaire. En general, les theoremes qui concernent
Fechauffementdes espaces clos s'etendenta des questions tres variees.
On peut y recourir lorsqu'on veut estimer d'avance etregler les tempe-
ratures avec quelque precision, comme dans les serres, les ateliers,
ou dans plusieurs etablissements civils, tels que les hopitaux, les
lieux d'assemblee. On pourrait dans ces diverses applications avoir
egard aux conditions variables que nous avons omises, comme les
inegalites de Fenceinte, Introduction de Fair, et Ton connaitrait
avec une approximation suffisante les changementsque ces conditions
apportent dans lesresultats. Mais ces details detourneraient de 1'objet
principal, qui est la demonstration exacte des elements generaux.

9.  Nous avons remarque plus haut que les trois coefficients spect-
fiques qui represented la capacite de chaleur, la conductibilite exte-
rieure et la conductibilite propre sont sujets a quelques variations
depenclantes de la temperature. Les experiences les indiquent; mais
elles n'en ont point encore donne la mesure precise. Au reste, ces
variations sont presque insensibles si les differences de temperature
sont peu etendues. Cette condition a lieu pour tous les phenomenes
naturels qu'embrasse la theorie mathematique de la cbaleur. Les varia-
tions diurnes et annuelles des temperatures interieures de la Terre,
les impressions les plus diverses de la chaleur rayonnante, les inega-
lites de temperature qui occasionnentles grands mouvernents de Fat-
mosphere et de FOcean sont comprises entre des limites assez peu
distantes pour que les coefficients dont il s'agit aient des valeurs sen-
siblernent fixes.

10,  On a considere jusqu'ici la partie de la question qu'il importe
le plus de resoudre completement : savoir Fetat durable dans lequel
les temperatures acquises demeurent constantes, La meme theorie

de Fetat variable qui precede, et de celui qui8, 00 sait que les corps animes conservent une temperature sensi-ce. II exprime la qualite phy-
